REVISED TOTAL NICOTINE RESULTS FOR GROUP E SUBJECTS 57-110 


COVANCE SAMPLE ID 

ORIGINAL RESULT 

REVISED RESULT 

925770 

1565.5 

1516.3 

925794 

1056.1 

1077.5 

925795 

4.5 

4.7 

925796 

2.8 

32 

925797 

<LLOQ (1.0 ng/mL) 

1.1 

925798 

1146.6 

1104.2 

925799 

7.1 

8.7 

925800 

2.9 

3.8 

925801 

3.1 

3.9 

925810 

549.9 

612.2 

925811 

8.5 

8.9 

925612 

2.7 

2.6 

925813 

1.3 

1.3 

925822 

1050.5 

1100.3 

926823 

12.4 

14.5 

925824 

6.7 

7.9 

925825 

3.4 

2.1 

925826 

380.7 

407.9 

925827 

1.6 

2.1 

925828 

3.5 

4.0 

925829 

<LLOQ(1.0 ng/mL) 

<LLOQ (1.0 ng/mg 

925866 

746.3 

860.4 

925867 

4.7 

6.0 

925868 

3.7 

3.1 

925869 

1.3 

<LLOQ (1.0 ng/mg 

925870 

576.3 

628.2 

925872 

<LLOQ(1.0 ng/mL) 

2.5 

925873 

<LLOQ (1.0 ng/mL) 

<LLOQ (1.0 ng/mL) 

925878 

468.5 

500,7 

925879 

4.2 

4.0 

925880 

2.0 

2.1 

925881 

<LLOQ{1.0ng/mg 

<LLOQ (1.0 ng/mL) 

925906 

1545.7 

1651.1 

925907 

15.1 

17.2 

925908 

9.4 

10.0 

925909 

2.3 

2.3 

925914 

1876.3 

1918,9 

925915 

19.6 

12.7 

925916 

8.9 

10.2 

925917 

2.3 

2.5 

925930 

600.8 

646.1 

925931 

8.0 

8.9 

925932 

4.9 

4.9 

925933 

2.4 

2.0 

925950 

1321.6 

1507.2 

925951 

15.8 

16.1 

925952 

15.7 

16.3 

925953 

3.2 

3,8 

925962 

2996.8 

3382,2 

925963 

17.0 

18.4 

925964 

16.8 

18.0 

925965 

1.7 

2.0 

925982 

1018.8 

1008.7 

925983 

8.0 

9.4 

925984 

5.1 

5,5 

925985 

<LLOQ (1.0 ng/mL) 

<LLOQ(1.0 ng/mL) 


3001211459 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/zrdk0001 



